المرصد الفلكى 
المرصد هو موقع يستخدم لمراقبة الأحداث الأرضية أو البحرية أو السماوية ويُستخدم في 
علم الفلك وعلم المناخ والأرصاد الجوية وغيرها ومن أكثرها شيوعًا المرصد الفلكي الذي 


يستخدم في أغراض الرصد الفلكي. 


المرصد الفلكي مكان لرصد أو مراقبة الظواهر البيئية على الأرض أو في الفضاءء Mid‏ في 
حين تعمل مراصد الأرصاد الجوية على مراقبة الطقس» وتبحث المراصد الجيوفيزيائية في 
تحركات قشرة الأرضء يعمل العلماء في المراصد الفلكية على مراقبة الجزء المرئي من 
الكون خارج الأرض (الرصد الفلكي)» وتستخدم هذه المراصد مجموعة متنوعة من الأدوات 
وعلى رأسها التلسكوب. 
أنواع المراصد الفلكية 

تختلف المراصد الفلكية في الأنواع من المرصد الفلكي الراديوي الكبير إلى مئات المراصد 
الصغيرة لعلماء الفلك الهواة» والغرض من المرصد الفلكي هو جمع المعلومات التي من شأنها 
أن تؤدي إلى فهم طبيعة الكون ومكوناته المختلفة. 


وتوفر المراصد الفلكية حتى أبسطها نظرة مفصلة للعديد من الأجرام السماوية والكواكب 
والنجوم والمذنبات والمجرات والكوازارات والسدم» وتدرس المراصد الأكبر والأكثر تطورًا 
الأجسام التي يسافر الضوء منها لمدة ٠١‏ مليارات سنة أو أكثرء ويمكن لبعض المراصد 
المتخصصة اكتشاف أشكال الإشعاع عالي الطاقة مثل أشعة جاما والأشعة السينية من أعلى 
الغلاف الجوي. وتوجد معظم المراصد على الأرض بينما يوجد البعض الآخر منها على متن 
مركبات فضائية. 


المراصد الأرضية 
هناك نوعان أساسيان من المراصد الأرضية وهي المراصد الضوئية والمراصد الراديوية. 
تدرس المراصد الضوئية الضوء القادم من الأجسام البعيدة وتستمد المراصد الراديوية 
المعلومات من موجات الراديو» وهناك أيضًا منشآت أرضية مخصصة للرصد بالأشعة تحت 
الحمراء واكتشاف النيوترينوات من لب النجوم وموجات الجاذبية التي يُعتقد أنها ناتجة عن 
أحداث مثل انهيار النجوم أو الاصطدامات بينها. 


المراصد الضوئية 

تم تصميم معظم المراصد الضوئية لدراسة الأجرام السماوية خارج النظام الشمسي (الرصد 
الفلكي) وتشمل النجوم والسدم الغازية من حولها والمجرات البعيدة والكوازارات وهي مصادر 
إشعاع قوية في مراكز بعض المجرات. وتحتاج مراقبة هذه الأجسام البعيدة إلى ضوء CHS‏ 
من التيار الذي يصل إلى الأرضء لكن ذلك الضوء يصل ضعيفًا بسبب انتشاره عبر مساحة 
كبيرة لمسافة طويلةء لذا تحل معظم المراصد الضوئية مشكلة ضعف الضوء هذا باستخدام 
تلسكوبات عاكسة كبيرة لأن مراياها تكون أكبر بكثير من العدسات في التلسكوبات 
الانكسارية. 


jas‏ المراصد الضوئية بأدوات أخرى تقوم بتحليل أو تضخيم الضوء الذي يتم جمعه بواسطة 
التلسكوبات العاكسة الضخمة»ء وأحد تلك الأدوات مقياس الطيف الذي يقسم الضوء إلى الألوان 
es Y)‏ ويوجد أيضًا أداة أخرى وهي مقياس الضوء والتي تقيس بدقة سطوع الأشياء. 


بعد آلاف السنين من الملاحظات بالعين المجردة وقرون من الاستخدام البصري المباشر 
للتلسكوبات وعقود من التصوير التلسكوبي على أفلام أو لوحات dle‏ أجرى معظم 
أبحاث التصوير OY!‏ باستخدام جهاز إلكتروني يسمى جهاز اقتران الشحنة (سي سي 52( 
حيث يمكن لهذا الجهاز التقاط الصور الثابتة أو صور الفيديوء وهي أكثر حساسية للضوء من 
لوحات التصوير ويتم تخزين البيانات الرقمية بسهولة لمزيد من التحليل. وتساعد أنظمة 
الحاسوب المتقدمة التي غالبًا ما تكون على بعد أميال من المرصد في تحليل وتفسير الصور 
التي تم جمعها من التلسكوبات والأجهزة الأخرى. 

يركز are‏ قليل من المراصد الضوئية الآن على دراسة الأجسام داخل النظام الشمسي» مثل 
الكواكب la Ll y‏ والكويكبات» وقد تمت ملاحظة العديد من هذه الأجسام بواسطة US yo‏ 
فضائية غير مأهولة مما قلل إلى حد ما من دور المراصد الأرضية. 


مراصد الراديو 
وهي أقل تخصصا من المراصد البصرية» pai y‏ التلسكوب الراديوي لرسم خرائط الرادار 
للكواكب في النظام الشمسي أو للدراسات التفصيلية للكوازارات التي تبعد مليارات السنين 
ed gull‏ ونظرًا GY‏ موجات الراديو قادرة على اختراق الغبار المحجوب الذي يمتص الضوء 
فإن العديد من الأشياء غير المرئية في التلسكوبات البصرية يمكن دراستها بسهولة بواسطة 
المراصد الراديوية» وتُستخدم أجهزة الكمبيوتر بشكل متكرر لمعالجة الإشارات التي تتلقاها 
التلسكوبات الراديوية وتحويلها إلى صور مفيدة يمكن لعلماء الفلك دراستها. 


BEER RER انلك يكن مرخ مراك‎ E aa es 
أسطح التجميع للتلسكوبات الراديوية لا تحتاج إلى أن تتشكل بدقة مثل مرايا أو عدسات‎ 
PA OR TERROR ea BIENEN RN) 

IE RE یی‎ A A REMIS ee, 


Al yl cal yall ail go ley shall Squad ترق الغروم فمن‎ gual ll o go GA نرا‎ 
مقارنة بالمرافق البصريةء ويمكن لبخار الماء أن يمتص بعض ترددات الموجات الراديوية:‎ 
الضعيفة‎ gal la go zei ll Gila gal اللمضادن. الاضطاغية‎ ¿ay زمغ ذلك‎ 

القادمة من الفضاء الخارجيء لذا يفضل وضعها في المواقع الجافة والبعيدة. 


المراصد الفضائية 
يتم إيقاف الأشعة السينية وأشعة جاما والأشعة فوق البنفسجية ومعظم الأشعة تحت الحمراء 
من المصادر البعيدة إلى حد كبير بواسطة الغلاف الجوي للأرضء ولمراقبة هذه الأجزاء من 


طيف الضوء يجب وضع المراصد في الفضاء الخارجيء حيث تقوم الأجهزة الموجودة في 
المراصد الفضاتية بجمع البيانات التي يتم نقلها بعد ذلك إلى محطات الراديو الموجودة على 
الأرض» وتدور معظم هذه المراصد حول الأرض من على بعد بضع مئات من الأميال فقط 
والبعض الآخر يكون أبعد بكثير عن الأرض. ومن الأمثلة على هذه المراصد تلسكوب هابل 
الفضائي. 


تاريخ Lu sal yal!‏ 
إن التجربة العلمية والقياس والاستنباط والحاجة الإسلامية لتحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة 
كلها كانت أسباب أدت لتطور المراصد كمؤسسات للرصد الفلكي» حتى أصبحت المساجد 
الجامعة لا تخلو من فلكي يقوم بتحديد الوقت من خلال واحدة من الآلات الفلكية التي عرفها 
وابتكرها المسلمون» لذا يمكن القول بأن الإسلام شكل بيئة مناسبة لنشأة المراصد وتطور 
الرصد الفلكي. فلقد كانت هناك مرتبة خاصة لعلم الفلك في العالم الإسلامي وكان هناك اهتمام 
بالرصد الفلكي المباشر وبدقة القياسات وبالنظريات الرياضية وبزيادة حجم الآلات. ويعد 
المرصد الذي شيده السلطان السلجوقي ملك شاه في بغداد مرحلة من مراحل تطور العمل في 
المراصدء ويعد مرصد المراغة واحدًا من أهم المراصد في تاريخ الحضارة الإسلامية وقد 
بني بالقرب من مدينة تبريز ولا تزال بقاياه موجودة إلي اليوم. وكذلك مرصد سمرقند والذي 
die‏ فيه علي قوس كبيرة كانت تستخدم في تحديد منتصف النهار وتعد أهم الأدوات الفلكية 
وقبل ذلك ساهمت دولة بابل والدول العربية في التطور المبكر لعلم الفلك من خلال إنشاء 
مراصد للرصد الفلكي» فقد سجل الإغريق والبابليون والصينيون تسجيلات مكتوبة للكسوف› 
وكان cal‏ الصينيين ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ مرصد.ء حيث كانت المراصد المبكرة تتكون من 
معدات ميكانيكية بسيطة تستخدم لقياس مواقع الأجرام السماوية مقارنة بالأفق أو على خلفية 
النجوم؛ ومع مرور القرون تم اختراع معدات رصد فلكي أكثر تطوراً مثل الأسطرلاب وهو 
عبارة عن أقراص معلمة على حوافها بدرجات الدائرة وبها مؤشرات AS pate‏ تم استخدامها 
لتحديد المسافة الزاوية بين LN‏ في السماء ومقارنة مواقع الكواكب أو القمر بالنجوم الثابتة. 


وبحلول منتصف القرن التاسع عشر إلى أواخره ومع تطور أدوات ملاحية ومراقبة دقيقة 
بدأت المراصد في متابعة المعلومات الفلكية بشكل مُفصّل iS)‏ « وتم تمويل معظم هذه 
المراصد من القطاع الخاص والجامعات واليوم يتم صيانة المراصد الكبيرة بشكل رئيس من 
قبل الجامعات والحكومات. 


